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PART III 
Stores Purchase 


Indigenous Medicine Department 


TENDER NOTICE 

[No. 8 /2011 - 12 ] 
No. S-839/2011/AVCH. 

6th July 2011 
Sealed tenders are invited for the supply and 
installation of window curtains & other accessories to 
Government Ayurveda College Hospital, Kannur, 
Pariyaram for 2011- 12 . 


Tenders should be superscribed as “ Tender for the 
supply & installation of Window Curtains & other 
accessories” in the 0 . P . & I. P. Blocks of Government 
Ayurveda College Hospital, Kannur, Pariyaram and 
addressed to the Superintendent, Government Ayurveda 
College Hospital, Kannur, Pariyaram . Last date of receipt 
of sealed tenders in this office is at 3 p . m . on 24 - 8 - 2011. 
Late tenders will not be accepted . Tenders will be opened 
at 3 . 30 p . m . on 24 -8 - 2011 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Kannur, Pariyaram to obtain the requisite tender forms on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance of 
- 400 + 4 % VAT, Total · 416 . Postal charges should be 
added , if the forms required by post . The price fixed by a 
form /a set of forms is not refundable under any 


circumstances. The tender forms are not transferable . Sale 
of tender forms will be started at 10 . 30 a . m . on 8 - 8 - 2011 
and will be closed at 3 p . m . on 23 - 8 - 2011 . Demand Draft, 
Cheque , Postal Orders etc . will not be accepted towards 
the cost of forms nor will the forms be sent by V . P . P . 
Duplicate tender form , if requested , will be issued @ . 
200 + 4 % VAT, Total ^ 208 . A preliminary agreement as 
per appendix XVII on Kerala stamp paper worth - 100 
together with an EMD of 1 % of the total quoted amount 
by way of DD /Postal Order should be attached with the 
tender form . 

Best quality curtains (multi -colour ) with Aluminium 
Pipe/Rod with hooks for 149 windows and ordinary 
quality curtains ( green colour) with Aluminium Pipe /Rod 
with hook for 136 windows have to be installed . The 
curtains should be installed with manifolds by using cloth 
two times of the width of the windows and the cost and 
installation of window curtains in each size should be 
show separately . 

Sample of best quality curtains, ordinary curtains etc. 
should be attached with the tender forms. Further details 
can be had from the Hospital office on duty time. 


- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ഒ. പി ., ഐ . പി . ബ്ലോക്കുകളിലെ ജനലുകൾക്ക് കർട്ടനുകൾ 
വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കണ്ണൂർ, പരിയാരം എന്ന വിലാ സ ത്തി ലാണ് ദർഘാസ് 
അയക്കേണ്ടത്. ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത് “ ഒ. പി., ഐ . പി . 


-- ബ്ലോക്കുകളിലെ ജനലുകൾക്ക് കർട്ടനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 24-8-2011- ന് 
വൈകു ന്നേരം 3 മണിക്കു മുമ്പ് ദർഘാസ് ഓ ഫീ സിൽ 
ലഭിച്ചി രി ക്ക ണം . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ ഒരു 
കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് വാങ്ങിയ 
വരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
24 - 8 - 2011 , 3.30 - ന് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില - 400 + 4 % മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി (ആകെ - 416). 
ഫോറം തപാലിൽ ലഭി ക്കു വാൻ വില യോ ടൊപ്പം - 50 
അധികമായി മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില നിശ്ചിതവും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു നൽകാത്ത 
തുമാണ്. ദർഘാസ് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഈ ഓഫീസിൽ 8 -8 -2011- ന് 
രാവിലെ 10.30 - ന് ആരംഭിക്കുന്നതും 23 - 8-2011 - ന് വൈകുന്നേരം 
3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. 
ഫോറങ്ങൾ വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ - 208- ന് ( 200 + 4 % മൂല്യവർദ്ധിത 
നികുതി) ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
- 100 - ന്റെ കേരള മുദ്ര ക്ക ട ലാ സിൽ അപ്പൻഡിക് സ് - 17 
പ്രകാരമുള്ള പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


കോളേജ് ആശു പതിയിലെ 149 ജന ലു കൾക്ക് 
ഗുണ നില വാരം കൂടിയ കർട്ട നു കൾ ( ബ ഹു വർണ്ണം) 
അലൂമിനിയം പൈപ്പിൽ വളയം (ഹുക്ക്) ഉപയോഗിച്ചും 136 
ജനലുകൾക്ക് സാധാരണ കർട്ടനുകൾ ( പച്ചനിറം) അലൂമി 
നിയം പൈപ്പിൽ വളയം ഉപയോഗിച്ചും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. 
വിവിധ വിലകളിലുള്ള ഗുണനിലവാരം കൂടിയ കർട്ടന്റെയും 
പച്ചനിറത്തിലുള്ള കർട്ടന്റെയും സാമ്പിളുകളും വിലയും ടെണ്ടറി 
നോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള 
ജനലുകളിൽ ഒരു ജനലിന് കർട്ടൻ ഇടുന്നതിന് ചെലവാകുന്ന 
തുക പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ജനലിന്റെ വീതിയുടെ 
ഇരട്ടി വലുപ്പത്തിലുള്ളതുണി നിരവധി ചുരുക്കിട്ടാണ് കർട്ടൻ 
സ്ഥാപി ക്കേ ണ്ട ത് . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ആശു പതി 
ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


Office of the Superintendent, 
Govt. Ayurveda College Hospital, 
Pariyaram, Kannur. 


( Sd.) 
Superintendent. 


